h 


Florentyna Dalkowska 


po krótkiej chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, zmarła dnia 9 Listopada 


18586 roku. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we Czwartek dnia 11 Listopada b. r. o godzinie 3-ciej po poludniu, 
wprost na Cmentarz, z domu przy ulicy Warszawskiej L. 12. 


W Piatek dnia 12 Listopada b. r. o godzinie 10-tej w Kościele Sw. Barbary 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


na które zapraszają pozostała siostra i przyjaciele. 


